


کرو 
صمەوجفمہ 


0 کرد و ہے ہے 


اکررکا سرت ادا ا 
حدم ےت مر ےم ہی کس م 


انمدعتاالرزافعید 
سے 2000 مو و و و 
اقم ا ای چ مود تتدخیل 


ا 


ارات سر 


تونس 


